O. WLADYSLAW 


TADEUSZ STANGZYK 


kapłan Zakonu OO. Dominikanów 


urodz. 1912 r., opatrzeny św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 4 lipca 1942 r. 
w 31 roku życia, 12 powołania zakonnego, 4 kapłaństwa. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 7 b. m. o godzinie 8 rano 
w kościele 00. Dominikanów. 


Złożenie zwłok do grobowca zakonnego nastąpi o godzinie 10'/, rano na cmentarzu rakowickim. 


Na te smutne obrzędy zaprasza się. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
jana Weinege 
Kraków, pl. Szczepański 2. Tel. 130-31. 


Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 


